JULIUSZ ETGENS de ETGENSGORG 


emerytowany Kasyer dóbr Hrabstwa Tenczyńskiego, 


przeżywszy lat 56, zmarł w Krakowie dnia 2 Sierpnia 1895 r. 


W 


Wyprowadzenie zwłok z Kościoła św. Łazarza odbędzie się wprost na Cmentarz 
w Sobotę dnia 3 Sierpnia b. r. o godz. wpół do 6 po południu, na które pozostała 
rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


